


加湿 空気 清浄 機 (KK I -M850A/K TI -M850S) 十 法 図 面 
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高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー25000/ 約 3 イ m2 ( 約 22 畳 ) 光 
加湿 空気 清浄 ノア プレ ハブ 洋室 約 3 イ m2 ( 約 22 畳 ) 

木造 和室 約 の 2m32( 約 13. 5 畳 ) 
空気 清浄 ノ 約 63m2 ( 約 38 畳 A 
| 

際 由 前 音 際 四 隊 間 

消費 電力 (WO |6O |32 lg.3(8.7)|84 |so |5.5(5.1)| 
Ln エン トー B00 ISOO 3 300 に * |-W | 
el 店 本 3 
幅 4 1 O X 奥 行 34 0 X 高 さ 684 (突起 含む 幅 420 X 奥 行 340 X 高 さ 684 ) 
上 約 13 


電源 コー ド 長 さく m) 


適用 床 面積 (目安 ) ぁ % 


こさ アン 


TI Il 1 


商品 を 壁際 に 置い て 、 風 重 「 中 」 運転 時 こ 、 室 内 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 約 1 . 2m ) で 
空中 に 吹き 出さ れる イオ ン 個 数 が 約 25, 000 個 ン c m3 測定 で きる 室内 の 広 さ で す 。 
適用 床 面積 風 暑 「 強 」 で 運転 し た と き の 面 積 で す 。 加 湿 空気 清浄 運転 時 よ 「 日 本 電機 
工業 会 規格 (JEM1 426 ) 」 に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面 策 
と し 、 木 造 和室 の 場合 を 最小 適用 床 面積 と し た も の で す 。 
た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 室 内 の 構造 、 使 用 暖房 器具 な ど に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま 
す の で 、 お 買い あげ の 販売 占 に ご 相談 くだ さい 。 空気 清浄 運転 時 は 「 日 本 工業 会 規格 
(JEM1 467 ) 」 に 基づく も の で 、 自 然 換気 回 散 1 ( 1 回 時間) の 条件 こ お いて 、 
粉じん 濃度 1. 25mg /m3 の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 管理 衛生 小 こ 定め る 
O. 15mg / グ m3 まで 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。 
( ) 内 の 数 字 よ は 、 モ ニタ ー 「 切 」 時 で の 消費 電力 で す 。 
温度 20'C ノ 湿度 30% の 環境 こ お け る 加湿 量 で す 。 室 内 の 温度 ・ 湿 度 こ よっ て 加湿 量 
が 変わ り ます 。 
タン ク に 水 が 入 っ て いる と き は 、 水 は 減り 若干 加湿 し ます 。 
温度 っ 0'C ン 湿度 30%% で の 時 間 で す 。 ご 使用 の 環境 こよ っ て は 、 表 示 時 間 よ り 長 く な る 
場合 が あり ます 。 
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